X. LEOPOLD PERISCH 


Kanonik hon. Kapituly Tarnowskićj i Radca Kons., wysłużony Dziekan, obecnie Proboszcz 
i Obywatel m. Wieliczki, 


yA 
przeżywszy lat 72, po krótkićj chorobie, opatrzony SS, Sakramentami, w dniu 28 Czerwca 1518 roku 
Bogu ducha oddał. 


Wyprowadzenie zwłok z plebanii w Wieliczce do Kościoła parafialnego odbędzie się w Niedzielę dnia 50 Czerwca 
b. r. o godzinie 6 wieczorem, zkąd po odbytym kondukcie zwłoki w grobie familijnym na Cmentarzu miejscowym 
złożone zostaną. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w kościele parafialnym w Wieliczce w Poniedziałek dnia 1 Lipca b. r. o godzinie 9 rano. 


Do uczestnictwa w tym żałobnym obrzędzie, zaprasza się Wielebne Duchowieństwo i wszystkich Wiernych. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


